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JAN ZARECZNY 


Doktor wszech nauk lekarskich, wysłużony lekarz pułkowy, 


po krótkićj a dolegliwéj słabości, opatrzony SS. Sakramentami, zmarł dnia 19 Grudnia 1885 roku 
w “2 roku życia. 


SZA RAE 
Stroskany syn zaprasza Przyjaciół, Koleeów zmarłego. Znajomych i pobożna Publiczność na wybrowadzenie zwłok 
A > § 9 A C 


w Poniedziałek dnia 21 Grudnia b. r. o godzinie 3 po południu z domu pod Nrem 4 przy ulicy sw. Tomasza 
wprost na Cmentarz. 


Zakład pogrzesowy „CONCORDIA“ — J. K. Pękalski. W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


